LORENA ESPITIA 
Deja de seguirme, 
estrella mañanera 


MUSEO 


DE ARTE 
MODERNO 


MEDELLÍN - COLOMBIA 


Curaduría: Catalina Lozano 


Inauguración 

Miércoles 5 de abril de 2017 / 6:30 p.m. 
Hasta el 3 de julio de 2017 

Sala C 


Museo de Arte Moderno de Medellín 


Carrera 44 4+ 194 - 100, Ciudad del Río 
T; (4) 4442622 / www,elmamm,org 


En alianza con: 


NV 


CELSIA 


Agradecimientos especiales: De Lolita Restó Café, Pinturas Tito Pabón 


Lorena Espitia, Visión venida de mineral interno (Fragmento), 2017. Óleo, esmalte y acrílico sobre lienzo, 
61x61cm 


